E WOJCIECH HENDZLIK 


em. korduktor kolei państw. 


przeżywszy lat 56, po długiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramen- 
tami, zasnął w Panu dnia 1 lipca 1912 roku. 


Wyprowadzenie zwłok z domu żałoby pod L. Io przy ulicy Pocztowej w Debnikach nastąpi 

we środę dnia 3 b. m. o godzinie 4 po południu, wprost na cmentarz krakowski, na który-to 

smutny obrzęd stroskana żona wraz z córką zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego, 
Znajomych i pobożną Publiczność. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawione zostanie we czwartek dnia 4 b. m. o godzinie 8 rano w kościele św. Barbary. 


Lakład pogrzebowy „Goncordia” Jana Walnego w Krakowie, plac Szczepański 2 ORUKAKNIA ZWIAZKOWA m KUAKOWIE. 


